
SICART EMERSON - Mod. 832B* Piccolo apparerchiti con sola paninis oiidc medic. Adatio per tensioue releduce di 11- volt. Me 

dia freqociiia a kc/s. Polcn?a d\i£rjla ] wall. 




































































































